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Kwaliteit van zorg 


Nr. 127 


MOTIE VAN HET LID GERBRANDS 


Voorgesteld 2 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen verre van goed 
is; 

verzoekt de regering, af te zien van de ingeplande bezuiniging van 500 
miljoen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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